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gemeente 

Haarlemmermeer 



Milieuinformatie - meldingen. Kruisweg 839-861 en Kalorama 120-150, 2132 
NG Hoofddorp, Verboom Installatietechniek B.V. (Activiteitenbesluit) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken, op grond van artikel 8.41 
van de Wet milieubeheer, bekend dat zij een melding in gevolge het activiteitenbesluit hebben ontvangen. 

De melding melding betreft het tijdelijk plaatsen van twee mobiele propaantanks. 

Tegen de melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 
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